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Rückgabeformular defekter 
Scanner-Hardware (storecast) 














A) 1-Jahres-Garantie DOA?2 RMA! - Nummer 

B) Unrepariert retour Spätere Defekte Firma 
Kontaktperson 

In das Paket legen! E-Mail 

Produkte, die durch unsachgemäßen Gebrauch 

beschädigt wurden oder die nicht im Garantieum- 

fang enthalten sind, werden sofort nach der Unter- Land 

suchung entsorgt. Falls Sie die defekten Scanner 

zurück erhalten möchten, aktivieren Sie bitte das 

Kontrollkästchen «B)». Die Rücksendung ist in die- 

sem Fall kostenpflichtig. Produkte mit Mängelnim Rücksendeadresse 








Rahmen der Garantie werden repariert oder durch 
neue oder generalüberholte Produkte ersetzt. Bei 
Fragen zur RMA wenden Sie sich bitte an uns. 

















Serien-Nr. Menge 


Stk. 
gesamt: 





1 Return Merchandise Authorization 2? Dead-On-Arrival (defekt bei Ankunft) 


Rücksendegrund / Beschreibung des Fehlers 





Name Datum 


Bison Deutschland GmbH 
Europaallee 3-5 
D-67657 Kaiserslautern 


Tel. +49 631 41 4641 444 
helpdesk.retail@bison-group.com 


Unterschrift 


